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PART III 


Ground Water Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


( 1) 


(2 ) 


3 6 /2018 - 19 - കാറഡുക്ക , ചെങ്കള പഞ്ചായത്തു 
കളിലായി 30 സ്ഥലങ്ങളിൽ കൈപമ്പ് 
അറ്റകുറ്റ പ്രവൃത്തി- 3,01,860 


7 ,550 


നമ്പർ ജി. ഡബ്ലു . കെ ./ 511 /2018 . 

2018 ഏപ്രിൽ 23 . 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ഭൂജല വകുപ്പ്കാസർഗോഡ് 
ജില്ലാ ആഫീസർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പരിചയ 
സമ്പന്നരായ കരാറുകാരിൽനിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ചതുമായ ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത് 
കമ 
ജോലിയുടെ വിവരവും 

- ദ്രവ്യം 
നമ്പർ 

അടങ്കൽ തുകയും 


8 ,850 


4 7 / 2018 -19 ഉദുമ, പള്ളിക്കര പഞ്ചായത്തു 

കളിലായി 35 സ്ഥലങ്ങളിൽ കൈപമ്പ് 

അറ്റകുറ്റ പ്രവൃത്തി - 3,52,170 
5 8/2018- 19 - ചെമ്മനാട്, മുളിയാര്, ബേഡഡുക്ക 
പഞ്ചായത്തുകളിലായി 31 സ്ഥലങ്ങളിൽ 

കൈപമ്പ് അറ്റകുറ്റ പ്രവൃത്തി-- - 3, 11 ,922 
6 9/2018 - 19 -കള്ളാര്, ചെറുവത്തൂർപഞ്ചായത്തു 

കളിലും നീലേശ്വരം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലുമായി 
25 സ്ഥലങ്ങളിൽ കൈപമ്പ് അറ്റകുറ്റ 
പ്രവൃത്തി - 2 , 51,550 


7 , 800 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 4 / 2018 - 19 വോർക്കാടി,പുത്തിഗെ പഞ്ചായ 

ത്തുകളിലായി 29 സ്ഥലങ്ങളിൽ കൈപമ്പ് 
അറ്റകുറ്റ പ്രവൃത്തി- 2,91,798 


6 , 300 


7, 000 


2 5 / 2018 - 19 - മീഞ്ച പഞ്ചായത്തിലെ 29 സ്ഥലങ്ങളിൽ 

കൈപമ്പ് അറ്റകുറ്റ പ്രവൃത്തി- 2,91,798 


7,000 


7 10 / 2018 -19 - കാസറഗോഡ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി 

യിലെ 2 സ്ഥലങ്ങളിൽ മിനി കുടിവെള്ള 
പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കൽ - - 4,00,000 


10 ,000 


Gaz. No. 20 /2018/DTP (Ground Water ). 


391 


15th AUG. 2017) 


GROUND WATER DEPARTMENT 


36 


(1) 


-- ( 2) 


മറ്റ് വ്യവസ്ഥകൾ 


10 ,000 


1. പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ ജില്ലാ ഓഫീസർ, 
ഭൂജല വകുപ്പ്, വിദ്യാ ന ഗർ, കാസർഗോഡ് എന്ന 
മേൽ വിലാസത്തിൽ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച 
സമയത്തിനുമുമ്പ് ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. 


- 9 


- 11/ 2018 -19 കാസറഗോഡ് മുനിസിപ്പാലി 
റ്റിയിലെ 2 സ്ഥലങ്ങളിൽ മിനി കുടിവെള്ള 
പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കൽ - - 4,00,000 
12/ 2018 - 19 കാസറഗോഡ് മുനിസിപ്പാലി 
റ്റിയിലെ 2 സ്ഥലങ്ങളിൽ മിനി കുടിവെള്ള 

പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കൽ - - 4, 00 , 000 
10 13 / 2018 -19 കാസറഗോഡ്മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ 

പുളിക്കുന്ന് ജി. യു . പി. സ്കൂളിന് സമീപം 
മിനി കുടിവെള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കൽ - 
- 3,55, 000 


10 ,000 


പവ്യത്തി സംബ ന്ധിച്ച കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ 
പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ വിദ്യാനഗറിലുള്ള ഓഫീസിൽ 
നിന്നും അറിയാവുന്നതാണ്. 


- സർക്കാർ ടെണ്ട റു ക ളെ സംബ ന്ധി ക്കുന്ന എല്ലാ 
നിയമങ്ങളും ഈ ടെണ്ടറിനും ബാധകമായിരിക്കും. 


8 ,900 


ടെണ്ടർ റദ്ദാക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ 
എടുക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം ജില്ലാ ഓഫീസറിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1, 2, 6 ഇവയ്ക്ക് 
- 600 + GST 12 %, ക്രമനമ്പർ 3, 5 ഇവയ്ക്ക് - 700 + GST 
12 %, ക്രമനമ്പർ 4, 7, 8, 9, 10 ഇവയ്ക്ക് - 800 + GST 12 %. 

ജോലി ചെയ്തുതീർക്കേണ്ട കാലാവധി 2018 ജൂൺ 15 - ന് 
മുൻപ്. 

ദർഘാസ് ഫോറം നൽകിത്തുടങ്ങുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 7 -5 - 2018, 10 മണിമുതൽ. 

ദർഘാസുകൾ വിൽപ്പന തീയതിയും സമയവും 14 -5- 2018, 
3 മണിവരെ. 

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
15 - 5- 2018 , 4 മണിവരെ. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 16 - 5 - 2018 , 
3 മണി. 


5. ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന ദിവസം ഒഴിവ് ദിവസമാകുക 

യാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം മേൽപ്പറഞ്ഞ 
അതേ സമയത്തുതന്നെ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന 
തായിരിക്കും. 


ജില്ലാ ഓഫീസ്, 
വിദ്യാനഗർ, കാസർഗോഡ്. 


ജില്ലം ഒര 


( ഒപ്പ്) 
ജില്ലാ ഓഫീസർ. 
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